جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 











المديرية : الكرخ الأولى e‏ تسن نه 

1 المدرسة: ثانوية ايشق بغداد الاهلية للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/19 
| 1 | 102042140001 ]أيه حسن منصور سلمان || 98 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | تاجع | 593 | 98.83 
| 2 | 102042140002 _| اروى عامر سامي علي ||| 85 | 97 | صفر | 91 | م | 98 | 100 | معد | 0 | 0 
| 3 | 102042140003 _| امامه احمد مكي عبد الرزاق || 99 | 100 | ^ | 100 | 100 | 100 | 100 | معد | 0 | 0 
| 4 | 102042140004 | تهليل عامر موسى عبد الحسين_1|_ | 51_ | 82 | صفر | صفر |[ م | صف | 59 | معد | 0 | 0 
| 5 | 102042140005 _| حوراء ياسر عبد القادر عبد اللطيف_ | 99_ | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 597 | 99.50 
| 6 | 102042140006 |دائيعلي عباس ندر 222 | 70 | 90 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | ناجم | 559 | 93.17 
| 7 | 102042140007 |ديمه علي محمدخليل | 99 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | ناجع | 591 | 98.50 


_ 8 | _102042140008_| رحيق عبد الكريم عمر عبد الكريم__ | 79_ | 87 | 81 | 91 | 73 | 93 | 92 | ناجج | 504 | 84 
| 9 | 102042140009 _| روان محمد فوزي محمد علي | |[ 90 | 92 | 96 | 89 | 84 | 93 | 92 | ناج | 544 | 90.67 





| 10 | 102042140010 |ريعفرس نام عبد 00 | 86 | 92 | 97 | 82 | 91 | 988 | 100 | تلهج | 546 | 91 
11 | 102042140011 | ريما احمد صبري ياس 0 | 83 | 99 | 100 | 97 | 91 | 100 | 100 | تلهج | 570 | 95 
| 12 | 102042140012 إزينبزيدكاظمعطيه 2000 | 78 | 80 | صفر | 85 | 85 | صفر | 87 | معب | 0 | 0 
E‏ | 953 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 96 | تهج | 582 | 97 
141 | 102042140014 _| شمس احمدنجم عبود 0 | 95 | 98 | 100 | 968 | 97 | 100 | 92 | تاجج | 586 | 97.67 
!15 | 102042140015 | سلا عبد لاله عتمان عبد سجيد_ | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | e‏ | 596 | 99.33 
.16 | 102042140016 |مريمصدقمضن براسم | 98 | 96 | 988 | 96 | 96 | 99 | 100 | تلجع | 578 | 96.33 
171 ]| 102042140017 |مريممصد شهر عمش 222 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | تاجج | 598 | 99.67 
5 10202140016 | هيا اين اصديرهم_ | صر | 96 | 100 | 100 | 55 | 95 | 100 | معد | 0 | 0 
19 10204214019 ود وليد خضر عباس 100 صفر 92 100 معيد 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 ز المدرسة : قم الصفحة من 2 إ 
المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر, 140 رقم من 2 إلى 2 
المدرسة: ثانوية ايشق بغداد الاهلية للبنات 
الفرع: إحيائي ١‏ 
ي الدور الأول 29 






EE‏ تسب سو 


مدير المركز 


